Za spokój duszy S. p. 


KAROLA 


BORDANOWICZA 


inżyniera górniczego, doktora h. c., prof. honorowego Akademii 
Górniczej, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego 


zmarłego dnia 5. VI. 1947 roku w Warszawie 


odprawione zostanie w sobotę dnia 21 czerwca 1947 roku o go- 
dzinie 8 rano w kościele św. Anny przed Wielkim Oltarzem 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zaprasza: 


AKADEMIA GÓRNICZA I STOWARZYSZENIE 
STUDENTÓW AKADEMII GÓRNICZEJ. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
Kraków, pl. Sscsepaéski L. 3 — Telefon 38367 


